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I. Bcsclilusse der StaatUchcn Plankommission 

i. Beschlufl der Staatlichen Plankommission 
vom 2. 4. 1959 uber die Festlegung der Ver- 
antwortlichkeit zur Verbesserung der Arbeit 
auf dem Gebiet des Arbeitsschplzes 

II. Vcrftigungen und Informationen dcs Vor- 
sitzenden der Staatlichen Plankommission und 
der Leiter der Abteilungen der Staatlichen 
Plankommission 

1. Verfiigung vom 31. 3. 1959 uber das Verfah- 

ren bei der Verleihung staatlicher Auszeich- 
nungen im Bereich der Staatlichen Plan- 
kommission * • ‘ • 

2. Verfiigung vom 9. 4. 1959 uber den Besuch 

volkseigener Betriebe und sonstiger Institu- 
tionen durch auslandische Vertreter oder 
Delegationen 

3. Verfiigung vom 25. 3. 1959 uber die Siche- 
rung der planma.Oigen Produktion in ortlich- 


• ; • ; ' Seilc 

geloileten Betrieben aus Produktlonsubfiil- 

j len bsvv. Abfallmaterial 4 

4 !. Mitteilung vom 8. 4. 1959 iiber die Planung 
und Kontrolle des Jahresurlaubs in den 
; sozialistischen Betrieben. und Emridilungcn I 

IlL Anwelsungcn iiber die Griindung, Zusammen- 
legung (Angliederung) und Aufliisung von 
volkselgenen Betrieben 

1* Anweisung vom 23, 12. 1958 zur Grundung 
dcs VEB Hydraulisihe Cerate Tarthun . • 

IV. Verschic denes 

L Mitteilung der Technischen Bcrgbnul.'i.spel: 

lion der Deutschen Demokratisdien Hepubhk 
I vom IQ. 1. 1959 iiber die Zulassung vr.n 

ZiindkreisprQfern (Ohmmeter) 

2. Mitteilung der Technisdien Bergbauinsp<>k- 
tion der Deutschen Demokratisdien Kept* old 
• i vom 10. 1. 1959 uber die Zulassun;', c.nor 

Sprengsdmur ’ 


I. Beschliisse der Staatlichen Plankommission 

Beschlufi der Staatlichen Plankommission vom ZA. 
J959 iiber die Festlegung der Verantwortlichkeit zur 
Verbesserung der Arbeit auf dem Gebiet des Ar - 
beitsschufzes. 

Nachstehend wild der vorgenannte Beschlufl der 
Staatlichen Plankommission bekanntgemacht. 

Duscheck 

Sekretar 

der Staatlichen Plankommission 

Beschlufl 

iiber die Pestlcgung der Verantwortlichkeit zur Ver- 
besserung der Arbeit auf dem Gebiet des Arbeits- 
schuizes 

I. Verantwortlichkeit der Betriebe 

1 AUc Werkleiter und Leiter von Verwaltungen 
tragen personlich die voile Verantw^ortung fur 
die Einhaitung der gesetzlichen Bestimmungen 
auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes. Sie haben 
daf’ir zu sorgen. dafl die Arbeitsbedingungen so 
gestaitet werden. dafl fiir die Sidierung und Er- 
haliung der Arbeitskraft der Verktatigen stan- 
di g Scrrge ge tragen ist 

2. Alle von den Werkleitern mit der Leitung und 
Aufsicht der Produktion, der Prod uktionsein rich - 


tungen und der Bcschafligten bcauii:.ij\b-i. b* 

! sonen* wde Abtei lungs leiter. Weikineisu-r. In:* 
nieure, Techniker u. a., miissen mil alien 
schl&gigen Arbeilsschulzanurdnungen ’i'-itinu: 
sein. Sie sind in ihren Arbcilsbereidien p« i*-oiJiri. 
fur die Einhaitung der goset/lidien Bcst.mn.uii* 
gen auf dem Gebiet des ArbeiUsschut/es 
wortlicli. 

3. Die Werkleiter haben dafiir Sorgo zu is a^-n, &.*r- 
| diese verantwortlichen Personen ihr ^ r M n .*u 
| dem Gebiet des Arbeitsschutzes stamhg 
fen und vervollkommnen. 

; 4 , Die Meister bzw*. Ableilungsleiter sind w-rpfl.di- 
te*t, standig gemeinsam mit den Arbeit in di< 
Ursachen Jur Betriebsunfalle zu best -iti gen und 
jeden eingetretenen Bet riebsun fall u.M-rliMb 
von 24 Stunden auf seine Ursadien bin zu une-i 
sudhen und MaGnahrr.cn zur Vermeidung gb-i 
cher oder iihnlicher Unlade 1< stzulep n Da* 
Meister bzw. Abteilungsleitcr m den h« 
sind verpflichtet, sehnftliche Arbeii’ur.'biJ.m.- 
nen auf der Grundlapo dor g» ;t. nd«-n Arbeit*- 
schulzanordnungen fiir ihren Hi re an wv-?'i 
arbeiten. S;e haben regelir.ii-Sig Arbi 
gen und -unterwelsungen fur ai.e L*'-*.. t . .1 
ihres Bereich es durtbzufuhi* n 
5 . Die Werkleiter hab<-“i dalur zu tan 

der Ausarbeitunn <!• .' \ nlk**wiit’»c:.a:t*»p:** , ie un 
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„ 5 pfllchWeen'auf dem’Ccbiet .del ^ Arbeitssdiutoi 

beitsproduktivitSt, zur Verbesserung -K "J4 nMrt, nathkommen, sind durch die VVB zur Ver- 

nb^h-organisatorisciien Zustande* cfg £ m ziehen, ihnen 1st gogebenenfa i 
und zur Beseitigung der MSngel in der Arbeits* a [ ri?| 41? Mmie zu kOrzcn bzw. zu sireichen. 
organisation auc^‘d% Fragep.^ef r ^ M " der - Auswbeiting ‘ der Vorschlfige fur den 

U «i 1 YblkswirtsAaftspIan let daffir Surge zu Iragen, 

rOcksicfctigung f f 'c 'f F k- ^ i " : ’ daO all* erforderlkhen MaCnahmen (Investitio- 
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In alien Meisterbereichen sind MSngelbikher j 
obligatprisch einzufuhren. In diese Bucher sind t 
aufgelretene MSngel und die Vorschlfige der Art) , 
beiter zu ihrer Beseitigung einzutragen. Die Vor- 
schUige der Arbeiter zur Verbesserung des Af- | 
belts- und Gesundheitsschutzes sind ohne Ver- 
zogerung auf ihre Realisierbarkeit zu iiberprii- 
fen. Gute Vorschl§ge sind kurzfristig zu reali- 
sieren. 


nen, Werterhaltung usw.) zur weiteren Verbes- 
serung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in 
den PHinen enthalten sind. 

Sie haben die Ausarbeitung und Durchfuhrung 
der entsprechend dem BeschluB des Presidiums 
des Bundesvorstandes des FDGB vom 31. Januar 
1958 a uszuarbeiten den FerspektlvpISne fur die 
Verbesserung des Arbeits- und Gesundheits- 
schutzes durch die Betriebe zu konlrollieren. 


5. Sie haben ferner die Aufgabe, die Einhaitung 
der geselzlichen Bestimmungen ;n f dem Gc- 
biet des Arbeitsschutzes durch die Werkleitun- 
gen zu konlrollieren, die fiir ihren Wirtschafts- 
bereich erforderlichen Arbeitsschutzunordnungen 
auszuarbeilen bzw. bestehende zu t rganzen. Sie 
sind verpflichtet, diese Arbeitsschutzannrdnun- 
gen mit den Leitungen der gleichgearteten brt- 
lichen Oder bezirklichen Wirtschaftsbcroiche und 
den Gewerkschaften abzustimmen. 

III. Verantwortlichkeit der ortllchen Organ e 

1. Die Rate der Bezirke, insbesondcrc die V.'irt- 
schaftsrate, und die Rate der Kreise sind er-t 
sprechend dem Gesetz vom 11. Februar 195- fiir 
die Fragen des Arbeitsschutzes m ihrem Bertich 
verantwortlich. Sie haben die ihnen unterstcll- 
ten Betriebe und Einrichtungen auf dem Gebiet 
des Arbeitsschutzes anzuleiten. die Einhaitung 
der Arbeitsschutzbestimmungen durch die Wcrk- 
leiter zu konlrollieren, rcgelmaBig die Enlwirk- 
lung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, das 
Unfallgeschehen. den Krankenstand und die 
Oberstundenentwicklung auszuweiicn und Mall- 
nahmen zur weiteren Verbesserung des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes in Obereinstimmur.g 
mit den Gewerkschaften zu treffen. 


7. In den Beratungen der Werkleitungen ist regel- 
maBig zu den Unfallanalysen, zur Erfullung der 
Verpflicht ungen im Betriebskollektivvertrag und 
zu den Unfallursachen Stellung zu nehmen. Es 
sind MaBnahmen in Cbereinstimmung mit der 
Betriebsgewerkschaftsleitung zur weiteren Ver- 
besserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
zu treffen. 

Leitende Mitarbeiter des Betriebes, die ihren 
Verpflichtungen im Betriebskollektivvertrag zur 
Verbesserung des Arbeitsschutzes nicht nach- 
kommen. Oder die die gesetzlichen Bestimmun- 
gen auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes nicht 
beachten, sind zur Verantwortung zu ziehen, ge- 
gebenenfalls ist die Quartalspramie zu kurzen 
oder zu streichen. 

8. Die Verantwortung iibergeordneter Organe (z. B. 
Vereinigungen Volkseigener Betriebe, Rat des 
Bezirkes) fiir die Losung und Koordinierung 
grundsatzlicher Fragen auf dem Gebiet des Ar- 
beitsschutzes entbindet die Werkleiter nicht von 
der vollen personlichen Verantwortung fiir die 
Einhaitung aller gesetzlichen Bestimmungen auf 
dem Gebiet des Arbeitssdiutzes in ihrem Be- 
trieb. 

II. Verantwortlichkeit der Vereinigungen Volkseigener 

Betriebe 

1. Die Haupldirektoren der Vereinigungen Volks- 
eigener Betriebe sind entsprechend dem Gesetz 
vom 11. Februar 1958 iiber die Vervollkommnung 
und Vereinfachung der Arbeit des Staatsappara- 
tes (GB1. I, S. 117) fiir alle grundsUtzlichen Fra- 
gen des Arbeitsschutzes ihres Wirtschaflsberei- 
ches verantwortlich. 


2. Im Rahmen der Aufgaben. die sie bezuglich der 
Sicherung der komplexen Entwicklung ihres Gc- 
bietes zu erf till? n haben. nehmen sie auch auf 
die Entwicklung des Arbeits- und Gesundheits- 
schutzes in den zentralgeleiteten Betricben Ein- 
fluB. 

IV. Verantwortlichkeit der zentralen staatlichen Orpane 


2. Sie haben dafiir zu sorgen, daB die Sicherheils- 
inspektoren bzw. -beauftragten der ihnen unter- 
steilten Betriebe und Einrichtungen systematise!! 
angeleitet und kontrolUcrt werden und daB ein 
regelmaBiger Erfahrungsaustausch durchgefiihrt 
wird. Entsprechend der Verordnung vom 22. 12, 
1955 iiber die Bildung von Inspektionen fur Ar- 
beitsschutz und technische ^cherheit (GB1. I, 
1956, S. 9) sind in den VVB Inspektionen fiir 
Arbeitsschutz und technische Sicherheit zu bilden 
bzw. sind Sicherheitsinspektoren oder -beauf- 
tragte einzusetzen. 

3. In den Werkleitertagungcn ist regclmiiBig die 
Entwicklung des Arbeits- und Gesundheits- 
schutzes, das Unfallgeschehen, der Kranken- 
stand und die Oberstundenentwicklung auszu- 
werten. Es sind Berichte einzelner Werkleiter 
entgegenzunehmen und in Oberoinstimmung mit 
don Gewerkschaften MaBnahmen zur weiteren 
Verbesserung des Arbeits- und Gesundheits- 
schutzes feslzulcgen. Werkleiter, die ihren Ver- 


1. a) Die Minister, Staatssckretarc m.e.G. und l.ei- 
ter der iibrigen zentralen Organe und Ki:» 
richtungen der staatlichen Verwaltung 
in ihrem Bercich fiir die stiindige WmIiosm'- 
rung der Arbeitsbedingungen sowio die V 01 - 
bereitung und Durchfuhrung allot* MaiL 
nahmen, die der Arbeitssicherheit und der 
Gesundheit der Worktiitigen im Arbeits- 
prozeB dienen, vernnlwortlich. Sie haben da- 
fiir zu sorgen. dall bei der Ausarbeitung der 
Volkswirlschnftsplano die Fragen des Ar- 
beitsschutzes entsprechende Beriieksieht igu n 
finden. 

b) In den zentralen staatlichen (hganen tsi 
regelmuBig die Entwicklung des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes. das Unfallgeschehen. det 
Krankenstand und die Cberstundenentwick- 
lung auszuwertcn und in Ohcrcinstinmumg 
mit den Gewerkschatten sind MaBnahmen 
zur Verbesserung des Arbeits- und Gesund 



heitssehutzes festzulegen. Die Inspektoren der 
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der ortlichen und t>ezi 
niert und 


d) Sle sind verantwortlich fur 
die Ausarbeitungf |ind J 


Arbeits-i 

Leitungender fcle|chartli 

f-fe 

.#& ErgsAzung, 

Erlafi m?ue# Ar- 
beitsschutzanordnungen; die fUr ihren Wirt- 5 
schaftszweig l^‘ 

'* a) Die Leiter der Fachabteilungen der Staat- 
lichen Plankommission haben dafiir zu sbrgen, 
daU bei der Ausarbeitung der Volkswirtschaf ts- 
und Perspektivplfine, bei der Ausarbeitung 
der Direktiven sowie bei der Anleitung und 
Kontrolle der Vereinigungen Volkseigener 
Betriebe die Fra gen des Arbeitsschutzes die 
entsprechende Beriicksichtigung finden. Die 
Mitarbeiter der Staatlichen Plankommission 
haben im Rahmen ihrer operativen Tatigkeit 
auch die Einhaltung der gesetzfichen Bestim- 
mungen auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes 
durch die VVB und Werkleitungen zu kon- 
trollieren und bei festgestellten Mangeln 
Maflnahmen zu ihrer. sofortigen Beseitiigung 
zu veranlasser., 

b) Die Staatlidie Plankommission und ihre Ab- 
teilungen behandeln regelmaBig in ihren Be- 
ratungen neben den eigenen Analysen auch 
die Analysen der G e werkseh aften iiber die 
Entwicklung des Arbeits- und Gesundheits- 
schutzes, des Unfallgeschehens, des Kranken- 
standes" und der Oberstunden. Sie nehmen 
Berichte von VVB-Hauptdirektoren bzw. 
Werkeitern tiber die Lage auf dem Gebiet 
des Arbeitsschutzes entgegen und legen ent- 
sprechende Maflnahmen gemeinsam mit dem 
Bundesvorstand des FDGB bzw. den Indu- 
striegewerkschaften oder Gewerksch aften zur 
weiteren Verbesserung der Arbeit auf dem 
Gebiet des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
fest. 

c) Arbeitsschutzanordnungen; die ausschliefllich 
oder uberwiegend fur einen Wirtschaftszweig 
gelten, sind von den zusttindigen Fachabtei- • 

1 ungen der Staatlichen Plankommission in 
Obereinstimmung mit dem zustUndigen Zen- 
tralvorstand der Industriegewerkschaft nach 
Abstimmung mit den ortlichen Organen aus- 
zuarbeiten und zu erlassen. 

a) Das Komitee fiir Albeit und Lohne 1st als zen- 
trales staatliches Organ fur die gruncishtz- 
lichen Fragen und fiir die Koordinierung der 
wissenschaftlichen Forsdiungsarbeit auf dem 
Gebiet des Arbeitsschutzes verantwortlich. 

b) Arbeitsschutzanordnungen, mit Ausnahme der 
in das Aufgaben gebiet der Tedhnischen Ober- 
wachung fallenden Arbcitsschutzanordnun- 
gen, die fiir alle oder mehrere Wirtschafts- 
zweige zutreffcn, sind vom Komitee fiir Ar- 
beit und Lohne und dem Bundesvorstand des 
FDGB gemeinsam mit den fur diese Wirt- 
schafts zweige zustiindigen zentralen Orga- 
nen bzw. Abteilungen der Staatlichen Plan- 
kommission auszuarbeiten und vom Komitee 
fur Arbeit und Ltihne zu erlassen. 


Ver|nlwortlidikei| der Gewerksch aften 

^em qeseU vom it Februar 1958 ob- 
Arbejtssdmtzkontrolle den 
di* Aufgaben und die Verant- 
MM* Arbeitssdi utzinspektoren werden durch 

j SeJ^retariat des Eundesvorstandes des 

Ordniing geregelt 

it Verfagungen und Inform at ionen des Vorsitzen- 
den der Staatlidien Plankommission und der Leiter 
AMeUungen del Staatlichen Plankommission 
A v0dgti1tg vom 31. 3. 1959 Uber das Verfahren bei 
" der Verleihung staatlicher Auszeichnungen im Be - 
reich der Staatlichen Plankommission. 

AufGrund der Verordnung vom 2. Oktober 1958 iiber 
; staatliche Auszeichnungen (GBI. I, S. 771) und der Ver- 
ordnung vom 22. Januar 1959 iiber die Bestatigung der 
Ordnungen iiber die Verleihung von staatlichen Aus- 
zeichnungen (GBI. h S. 181) wird fUr das Verfahren, das 
bei der Verleihung slaatlicher Auszeichnungen im Be- 
reich der Sta'atlichen Plankommission zu beachten ist. 
folgendes verfiigt: 



1. Die loiter der Fachabteilungen der Staatlichen Plan- 
kommission, die Vorsitzenden der Wirtschaftsratc 
bei den Ralen der Bezirke, die Hauptdirektoren dei 
der Staatlichen Plankommission unterstellten VVB. 
die Leiter anderer Wirtschaftsorgane und die Wei k- 
direktoren bzw. Werkleiter der volkseigenen Be- 
triebe sind verpflichtet, dafiir zu sorgen. dab di» 
Leistungen der Werktatigen. insbesondeio »k: 
Frauen und Jugendlichen, sliindig analyse. t urn; 
Werktatige mit hervorragenden Leistungen entsp: * 
chend den Bestimmungen der Ordnungen ubei d:«* 
Verleihung von staatlichen Auszeichnungen 1 u i em* 
staatliche Auszeidinung vorgeschlagen werden 

2. Die Leiter der Fachabteilungen der Staatlidien Pla:. 
kommission sind verpflichtet, audi \on sich ;» L ,v 
Werktiitige, Kollektive und Betriebe, die fur eine 
staatliche Auszeichnung in Frage kommen. den ge- 
m&fl den Ordnungen iiber die Verleihung von staat- 
lichen Auszeichnungen Vorsdilagsberechtigh n suit 
zuteilen. 

II. 

1. Der Leiter der Abteilung Koordinierung der Pimm:-..- 
der Arbeitskrafte bereitet die Vereinbarungcn z\\ i 
schen der Staatlichen Plankommission und dem 
Bundesvorstand des FDGB fur die Verleihung dei 
Wanderfahne des Ministerrates. der Ehrentitel ..Bri- 
gade der kollektiven Aktivistenarbeit”. ..Verdientei 
Aktivist“, „Verdienter Erfinder* und ..Verdientei- 
Meister“ sowie der „Medaille fur ausgezeichneto 
Leistungen im Wettbewerb“ vor. 

2. Die Priifung und Auswahl der Vorschlage dor Staat- 
lichen Plankommission zur Verleihung des Ehren 
titels „Held der Arbeit" erfolgt durch einen vom 
Leiter der Abteilung Koordinierung der Planung dei 
Arbeitskrhfte zu bildenden AusschulJ aus Vert re 
tern aller Fachabteilungen der Staatlichen Plankom 
mission und der zustUndigen Zentralvorstiinde di. 
Industriegewerksch aften und Gewerksch aft on 

3. Die Bestatigung der Vorschlage zur Verleihung des 
Ehren titels „ Verdientei* Erfinder 4 * und die Verleihung 
des Ehrentitels erfolgt durch den Leiter der - Abtei- 
lung Investitionen, Forschung und Technik. 

4. Die Priifung und Auswahl der Vorschlage zur Vei - 
leihung des Ehrentitels Verdientei* Techniker des 
Volkcs 1 ' erfolgt durch einen vom Leiter dei* Abtei- 
lung Investitionen, Forschung und Technik im Ein- 
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r : vernehmen mit denu ffcdiungsral der pjfi 
Auss^ichnungsausschuflL [ jpn?: 


p Is? Vt>rffiniinri uriwi tOCA 


5. Die Priifung und Aufiwahl der Vprs^lfige zur Ver* 
leihuri* dc. B5u-<fnUt«ls .Brigade dcr.kolMrtlven Ale- 
tivislenarbeit 41 erfolgt durdi ein^il ; vom Leiter der 
Abteilung Koordinierung der Planung der Arbeit*- 
krfifte zu bildenden Auszeichnungsau,s:ichufl« 

®* Die priifung und Auswahl der Vorschlfige zur ; Ver- 
leihung der Ehrentitels ,Verdienter Bergmann der 
Deutschen Demokratischen Republik" erfolgt durch 
einen vom Leiter der Abteilung Kohle zu bildenden 
AuszelchnungsausschuB. 5 

7. Die Bestatigung der VorschlSge zur Verleihung des 
Ehrentitels „Meisterhauer" und der „Medaille fUr 
Verdienste um das Grubenrettungswesen" sowie die 
Verleihung dieser Auszeichnungen erfolgt durch den 
Leiter der Abteilung Kohle. 

HI. 

Vorbildliche Leistungen von Werktatigen, Kollektiven 
und Betrieben sind stSrker als bisher in Presse, Rund- 
funk und Fernsehen sowie in Vortragen, Schulungen 
usw. zu publizieren, zu verallgemeinern und auszu- 
werten. 

IV. 

Im ubrigen gelten die Bestimmungen der Verordnung 
vom 2. Oktober 1958 iiber staatliche Auszeichnungen 
(GB1. I S. 771) und der dazu erlassenen Ordnungen iiber 
die Verleihung von staatlichen Auszeichnungen. 

V. 

Diese Verfiigung Iritt mit sofortiger Wirkung in KfafL 
Der Vorsitzende 

der Staatlichen Plankommission 
Leuschner 

S tell ver treter des Vorsilzenden 
des Ministerrates 


VertUvnM vor/t is.' tfitri, 195* rflf Sicherung 
’* 'Kfi&f JPr&duktiQn in Grtlichgeleitete n 

Betrieben / itMM Produ^tionseblUllen ‘ bzw. Abfall- 


Auf Grund der Anordnung vora ft Junl 1958 iiber die 

Ordnung der Materialwirtschaft der Deutschen Demo- 
j kratlschen Republik (GBl k I, Si 517) wird folgendes 

■' verffigt: \ •/ , - ?! , ’ 

1. Soweit 1958 zentralgeleitete Betriebe regelmSGfg 
Ortlichgeleitete Betriebe mit Produktionsabfkllen 
bzw. Abfallmaterial beliefert haben, sind diese Liefe- 

| rungen 1959 mindestens mit gleiehem Umfang wie 

| 1m Vorjahre durchzuf (ihren, wenn die Empfiinger- 

betriebe diese drtlichen und inneren Reserven nach- 
weisbar ftir ihre planmSGige Produktion benotigen 
und weiterhin die Zulieferungen wQnschen. 

2. Die Lieferer von Prod uktionsabf alien bzw Abfall- 
material diirfen diese Materialien im eigenen Be- 
trieb fUr eine zusStzlicbe Massenbedarfsguler-Pro- 
duktion erst dann einsetzen, wenn sie ihren Ver- 
pflichtungen gemaG Absatz 1 nachgekommen sind 
bzw. der fur den Empfangerbetrieb zustandige Wirt- 
schaftsrat des Bezirkes einer Einschrankung der Zu- 
tieferungen zustimmt. 

3. In den Fallen, in denen sich der Anfall an Abfall- 
material, bedingt durch Konstruktionsanderungen. 
Sortimentsverschiebungen usw, gegen iiber dem Vor- 
jahr vermindert hat und der abgebende Betrieb die 
in Absatz 1 festgelegten Verpflichtungen nicht mehr 
in voller Hbhe einhalten kann, ist der fur den Emp 
f&ngerbetrieb zustandige Wirtschaftsrat des Bezirkes 
unter Angabe einer stichhaltigen BegriindunR zu 
informieren. 

4. Diese Verftigung tritt mit ihrer Verkiindunu in 
Kraft. 

Der Leiter der Abt. Bilanzierung 
und Vertretung der Produktionsmitte] 
S e 1 b m a n n 

Stellvertreter des Vorsilzenden 
der Staatlichen Plankommission 


2. Verfiigung vom 9. 4. 1959 iiber den Besuch volks- 
eigener Betriebe und sonstiger Institutionen durch 
ausJandische Vertreter Oder Delegationen. 

Zur Regel ung der Zustandigkeit fur die Genehmigung 
des Besuches volkseigener Betriebe und sonstiger Insti- 
tutionen durch auslandische Vertreter oder Delegationen 
wird fur den Bereich der Staatlichen Plankommission 
festgelegt: 

1. Der Besuch volkeigener Betriebe oder sonstiger In- 
stitutionen durch auslSndische Vertreter oder Dele- 
gationen bedarf grundsStzlich der schriftlichen Ge- 
nchmigung des Leiters der zustandigen Abteilung 
der Staatlichen Plankommission. 

2. Die Leiter der Abteilungen der Staatlichen Plan- 
kommission kbnnen dieses Recht fQr bestimmte Be- 
triebe und sonstige Institutionen auf den zustiin- 
digen Sektorenleiter oder Hauptdirektor der zu- 
stiindigen VVB iibertragen. Dabei sind die volks- 
eigenen Betriebe und sonstigen Institutionen, fUr die 
der zustandige Sektorenleiter bzw. Hauptdirektor 
der VVB das Recht zur Genehmigung von Betriebs- 
bcsuehen haben soli, im einzelnen festzulegen. 

Der Vorsitzende 

der Staatlichen Plankommission 
Leuschner 

Stellvertreter des Vorsitzenden 
des Ministerrates 

4 


4. Mitteilung vom 8. 4. 1959 iiber die Plununu und 
Kontrolle des Jahresurlaubs in den suzmliaUMhee 
Betrieben und Einrichtungen. 

Zu Ehren des 10. Jahrestages der Deutschen Dem.- 
kratischen Republik entwickelt sich unter der Fiihrung 
der Partei- und Gewerksdiaftsorganisationcn in den 
sozialistischen Betrieben und Einrichtungen eine u-oGe 
Masseninitiative der Werktatigen. Unter der Losung 
„Jeder taglich eine sozialistische Tat fiir den Arbeitcr- 
und-Bauern-Staat“ iibernehmen sie konkrete Verpllich- 
tungen mit dem Ziel, den Volkswirtschaftplan 1959 bis 
zum 7. Oktober mit 80 Prozent zu crfUllen und damn 
die Voraussetzungen zu scliafTen, ihn in alien semen 
Teilen uberzuerfiillen. 

In diesem Zusammenhang wird nochmals in Erganzung 
zu der bereils durch die Leiter der Fachabtcilungcn an die 
Iiauptdirektoren der VVB gegebenen Anwcisung darnul 
hingewiesen, daG der Kampf zur Sicherung der \nllea 
Ausnutzung der Arbeitszeit seitens der Werkleitungen 
durch die broite Mitwirkung der Werktatigen zu organ; 
sieren ist und daG eine si range Kontrolle iiber die rich 
tige Verteilung des Jahrcsurlaubs auf das gan/e Jah; 
sowie iiber die konsequente Einhaltung dn en!spu>- 
chenden Urlaubspliine ausgeiibt wird. 

Im Zusammenhang damit ist erforderlich. daG 
1. die leitenden Wirtsduiftskader, einsdilieGiich do, 
mittleren Leitungskadcr, ihren .Jahresurlaub so fest- 
legen, dafl auf jeden Fall und zu jeder Zcit die 
straffe Lei t ung des Betriebs gesichert ist Es muG 
verhindert werden, daG, wie im vergangenen Jahr, 
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> Hydrap)IsdiO Cerate Tarthun, 1st, soweit ea 
W $tfwirtsch af tliche T&tigkeit de# frlitferen Be- 
" * L ‘ Hedhtsnadifolger dea VEB 

Seehausen. 


zirke eine stSndige Kontrolle uber die Elnhaltung 
der UrlaubsplSne in den Betrieben und der, en£ 
sprechtnden Verpflichtungen in den BKV durch? 
fiihren; ' ** . •- - V’ ‘ ; 

3, die Werkleiter dafiir sorgen, dafl die Betrlebsferien- 
heime das ganze Jahr hindurch ihrem Zweck ent- 
sprechend dureh Urlauber voll ausgelastet werden, 
Gregor 

1. Stellvertreter des Vorsitzenden 
der Staatlichen Plankommission 

Der Leiter der Abt. Koordinierung 
der Planung der Arbeitskrafte 
der Staatlichen Plankommission 
Macher 

Mitglied der Staatlichen Plankommission 

III. Anweisungen iiber die Grundung, Zusammcn- 
legung (Angliederung) und Auflosung von volks- 
eigenen Betrieben 

1 . Anweisung vom 23. 12. 1958 zur Gr&ndung des VEB 
Hydraulische Geriite Tarthun. 

§ 1 

Mit Wirkung vom 1. Januar 1959 wird der bisherige Be- 
triebsteil Tarthun des der VVB Bergbauausrlistung und 
Forderanlagen* Leipzig zugeordneten VEB Bergbau- 
maschinenfabrik Seehausen abgetrennt, zum selbstan- 
digen Betrieb erhoben und der VVB Dieselmotoren, 
Pumpen und Verdichter Halle zugeordnet. 

§ 2 

Der neu errichtete Betrieb erhalt die Bezeichnung 
„VEB Hydraulische Geriite Tarthun**. Sein Sitz ist 
Tarthun Kreis Stassfurt. 

§ 3 

Der VEB Hydraulische* Geriite Tarthun ist juristische 
Person im Sinne des § 1 der Verordnung vom 20. Marz 
1952 uber Maflnahmen zur Einfuhrung des Prinzips der 
wirtsch aft lichen Rechnungsfuhrung in den Betrieben 
der volkseigenen Wirtschaft (GBl. S. 227). 

§ 4 

Aui den Betrieb finden die Bestimmungen des Statuts 
vom 7. August 1952 der zentral geleiteten Betriebe der 
volkseigenen Industrie in der Deutschen Demokratischen 
Republik (Min. Bl. S. 137) Anwendung. 


Diese Anweisung tritt mit Wirkung vom l» Januar 1959 
in Kraft 


§ 5 


VVB Bergbauausrlistung 
und Fbrderanlagen 
* Fu hlbrii gge 
Hauptdirektor 


Betriebsteils 


Dio Plana ufgaben des ausgcgliederten 
werden vom VEB Bergbaumaschinenfabrik Seehausen 
unci der VVB Bergbauausriistung und Forderanlagen 
an die VVB Dieselmotoren, Pumpen und Verdichter 
ubergeben. 

§ 6 

Der VEB Bergbaumaschinenfabrik Seehausen slellt fur 
die Betriebe in Seehausen und Tarthun per I. Januar 
1959 Eibffnungsbilanzen auf. 

§ 7 

Fur den Betrieb gelten die tarifliehen Bestimmungen 
fur Schwermaschinenbau, Kategorie II 


VVB Dieselmotoren, 
i* Pumpen und Verdichter 
S c h o 1 z 
Hauptdirektor 

IV. Yerschiedenes 

1. Mittcilung der Technischen Bergbauinspektion der 
Deutschen Demokratischen Republik vom 10. 1. 1959 

i uber die Zulassung von Ziindkreisprufern (Ohm- 
meter). 

Auf Grand von § 15 der Sprengmittelerlaubnisverord- 
nung vom 30. 8. 1958 (GBl. 1 S. 711) werden unter dem 
Vorbehalt jederzeitigen Widerrufes die von der Firma 
Schaffler & Co., Wien, gefertigten Zundkreispriifer 
(Ohmmeter), Type DREOMIN, mit 

a) einem Meflbereich von 0 bis 10 000 Ohm, 

b) einem MeBbereich von 0 bis 1000 Ohm, 

c) einem MeBbereich von 0 bis 500 Ohm. 

fur die die Priifbescheinigungen des Zentralinstituts Ver- 
suchsslrecke Freiberg 

a) Nr. Sp 76 vom 7. 12. 1958. 

b) Nr. Sp 77 vom 8.12.1958, 

c) Nr. Sp 78 vom 9. 12. 1958 

vorgelegt wurden. zum Priifen von Bruekenzundern 
und fiir Widerstandsmcssungen von Ziindanlagen unter 
den nachstehenden Bedingungen zugelassen und im 
Einvernehmen mit dem Ministcrium des Inncrn in dir 
amtliche Sprengmittelliste aufgenommen. 

Bedingungen: 

3. Die in den Priifbescheinigungen der Versudisstrodu 
Freiberg 

zu a) Nr. Sp 76 vom 7. 12. 1958. 
zu b) Nr. Sp 77 vom 8. 12. 195R, 
zu c) Nr. Sp 78 vom 9.12.1958 

sowie in den Zeichnungen fcstgelogten Angabcn und 
elcktrischen VerhSltnisse miissen bei der Fertigung 
eingehalten werden. 

2. Neben der Ohm-Skala ist eine gleichmiillig einge- 
stellte Skala anzubringen. 

3. AuOcr den vorhandenen Kennzeichnungen ist nnrh 
folgende Angabe am Gehause oder auf der Skula 
anzubringen: 

„Zundkreisprufer fur Sprengarbeiten iiber und unter 
Tage“. 

4. Die aufiere Gehausewand des Zundkreisprufers mu!3 
rot sein. 

5. Vor dor Auslieferung ist an jedem Zundkreispriifer 
folgendes zu prufen: 

a) der ordnungsgemiiBc Zusammenbau. 

b) die MeBgenauigkeit (± 1,5% der Skalenlange). 

c) der Mefistrom 25 mA). 

d) die Durdischlagssicherheit zwischen Gehause und 
elcktrisdien Einbauten. 

6. Fur die Erhaltung der Brauchbarkeit und der Siehei - 
heit bei der Veiwendung der Zundkreispriifer sirul 
ledem Geriit folgende Anweisungen beizugeben: 
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damit ein* ij^rfiudUi*e u ^jfew8,der.|^9B^. 

quelle ausgescMossett 5? ‘ 

b) Als Stromquelle 

1,5 Volt Spannung iHSlfta einer nprmalen Stab? 
batterie) yerwendoi- 

c> Reparaturen an ZCiidkretspr^n . 

nur das Herstelleryverk ausfUlu^tr^js^^^^SSs;;; i 
d) Zundkreispruler, die von ' ein^ ' andean SteUe 
als vom Herstellerwerk repanert wurden, durfen 
nur dann verwendet werden, wenn von dero Zpa- 
tralinstitut Versuchsstredce Freiberg eine Be- 
scheinigung abet die Braudibarkeit d» repa- 
rlerten Zundkreisprufers vorliegt. - " r 
Fur in Betrieb befindliche ZUndkreisprttfer 1st die_ An- 
weisung der Tedinischen Bergbauinspektion der Deut 
Xn Domokratischen Republik iiber dte Prufung von 
Ohmmetern vom 14. Februar 1957 zu beachten. 

Bundesvorstand des 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes 
Abt Arbextsschutz 
Wiehle 
Abteilungsleiter 

Technische Bergbauinspektion 
der Deutschen Demokratischen Republik 
Weichelt 
komm. L-eiter 

Anmerkung: Zundkreispruler der TYPE D R EOM wur- 
den unter den gleichen Bedingungen durch die Annei 
sung TBI 39/59 vom 20. 1. 1959 zugelassen. * - 

Anlage: Auszug aus der Anweisung iiber die Prufung 
von Ohmmetern vom 14. 2. 195 1: 

Samtliche in Betrieb befindlichen Ztindkreisprufer 
(Ohmmeter) sind in monatlichen Zeitabstanden, au 
ieden Fall vor der Ausgabe an den SchieGberechtig en 
und nach jedem Einbau einer neuen Batterie, durch 
KurzschluB iiber ein niederohmiges Milliamperemetei 
durch einen Elektriker zu uberprufen. 

Wird durch das Mill i amperemeter ein KurzschluCstrom 
von iiber 25 mA gemessen, so ist das Gerat inlolge U 
ringerung des Widerstandwerkes der eingebauten Vor- 
schaltwiderstande als nicht mehr betriebssicher aus dem 
Betrieb zu ziehen. 

Zeigt das Milliamperemeter einen KurzschluCstrom von 
' weniger als 20 mA auf dem 500-Ohm-.deCbere)ch u 
'veniger als 10 mA auf dem lOOhm-MeBbere.ch, so ist 


Pa'-'T’- 4ii. n»«lerls als verbraucht anzusehen und 
Serechtlgten zu ersetzen. 

Ober die Cberwachung der ZundkreisprBferiC^mmt lei) 

dere Vorkommnisse zu ersehen sind. 

Mitteilung der Technlschen Bergbauinspektion der 
ft Deutschen Demokratischen Republik vom 10. . 

iiber die Zulassung einer Sprengschnur . 

I in der Prtifbescheinigung des Zvntralinsi'tut ^ 
strecke Freiberg Nr. Sp 75 vom 15.10. 195B i nahtr g 

' kennzeichnete Nilropenta-Sprengschnur „T fur 4 < 
Verwendung im Bergbau unter dem Voibeha t 3 
zeitigen Widerrufes zugelassen 

mit dem Ministerium des Innern in die amll.che Spi. n„ 

! mittelliste aufgenommen. 

Die Zulassung erstreckl sich nur auf Tagcbaue m d 
ubertagige Sprengarbeiten. Die Verwendung ,m L • 
Tage-Betrieb, insbesondere in Gruben die .. 
brennbare Gase gelahrdet sind, ist verboten. 

Folgende Bedingungen sind zu beachten. 

1. Die Sprengsghnur ist in Liingen von hoehs 1 ' ..s 
auf feste Rollen gewickelt, zu liefern. 


2. Anfang und Ende der Sprengsdinur mu-. 
■ schlossen sein, um ein Herausriescln vn:i Aj 

zu verhindern. 

3. Der Markenfaden muB weiB sein. 

4. Jede Rolle muB mit einem Zcttel \erstl.»n 
folgende Angaben cnthalt: 

a) Hersteller, 

b) Bezeichnung, 

c) Herstellungsdatum und 

d) mittlere Detonationsgcschwindigkcit 

Bundesvorstand des 
Freien Deutsdien Gewerkschaftsbimnt 
Abt. Arbeitsschutz 
Wiehle 
Abteilungsleiter 

Technische Bergbau inspection 
der Deutsdien Demokratischen Repu ■* 
W c i c h e 1 1 
komm. Leiter 
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